ELEKTRODEN - ÜBERSICHT STAND: 10/2020 _D Seite 1 


1 [Fächereektrode | 1 EUR] 


Neon FL weiß bei bösartigen organischen Leiden 49,74 
|2 _|Grossverstärkerelektrode 


| EUR 

2.1 Vakuum lila bei org. Galle-, Leber- u. Nierenleiden 70,00 

Var eonadungeiaten Tan | 7 

ee erlernen ann | 
(über dem Herz Triggerpunkt bestrahlen) 

Neon FL gelb = Galle-, Leber-, Lymph.-Erkrankungen 


Neon FL grün bei rheumatischen Erkrankungen, Hautallergien 89, 14 


2. 5 Neon FL rot bei Diabetes, zum Entgiften aller Organe, zum Abschluss jeder Behandlung, zum 89,14 
Nierenaktivieren, Arthrose 


Neon FL weiß Herzleiden, Nervenschwäche, Sonnengeflecht 89,14 
Neon FL braun zur Narbenentstörung, Narbenerweichung 89,14 


3 _ _ |Kammeektroden 0 | | EUR 
GE SE BR iR 


5. Augenelektroden EUR 


doppelt, Neon FL blau zur Nachbehandlung bei grünem Star 81,55 


doppelt, Neon FL rot neue Form, Grauer Star 81,55 
doppelt, Neon FL gelb zur Vorbehandlung bei Lymphbelastung im Auge u. grünem Star 81,55 


5.5 doppelt, Neon FL grün bei Überanstrengung der Augen (z.B. PC-Arbeit, Autofahren bei Dunkelheit) 117,97 


& — Augenelektrode 


Vakuum lila bei anfänglichen re zur schnellen Enteiterung, a 00 
in der Kosmetik geeignet 


Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich 16 % gesetzlicher Mehrwertsteuer! Preise gültig bis 31.12.2020 
Tefra HF-Apparate - activ Care GmbH - Zur Lärche 53 - D-41334 Nettetal 
Tel.: 02157 - 813 932 - Fax: 0321 - 2123 6673 - eMail: tefra@activ-care.de - https://tefra-hf.de 
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ELEKTRODEN - ÜBERSICHT STAND: 10/2020 _D Seite 2 


8 _ |Arterienbürste u uber | EUR] 
Vakuum lila zur Einleitung bei jeder Therapie 83,80 
Ersatzstäbchen 0 Stck | 18,36 


9  |Oliven-Öl-Aktivator 


bei Magengeschwüren, äuß. Exemen, Ulcus Cruris, für Plastikverbände 107,50 


Inhalator (gerade) | 


| __ EUR 
Inhalator mit Gebläse u. bei Atemwegserkrankungen, Heuschnupfen, Sinusitis 94,35 
Brücke 


Aufsatz Dufttherapie | 10,47 
Aufsatz Aomatterpie | | 20,98 
Bruker | | 34,05 


11 Brustentwickler/ 
Hodenelektrode 
Vakuum lila Potenzstörung, Psoriasis, Ulcus cruris 57,63 


12 [Ruckgdtelektrode | | EUR 


Hals-/Nackereiektr ode EUR 
Vakuum lila äußerl. Behandl. bei Schilddrüsenleiden 40,00 


114 ___ | Halbkugelelektrode | EUR 
Neon, FL weiß bei bösartigen oranischen Leiden 89,14 


a 


N Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich 16 % gesetzlicher Mehrwertsteuer! Preise gültig bis 31.12.2020 
Tefra HF-Apparate - activ Care GmbH - Zur Lärche 53 - D-41334 Nettetal 
Tel.: 02157 - 813 932 - Fax: 0321 - 2123 6673 - eMail: tefra@activ-care.de - https://tefra-hf.de 
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ELEKTRODEN - ÜBERSICHT STAND: 10/2020 _D Seite 3 
20 Mastdarmelektrode I... | EUR 
| | Vakuum lila Schließmuskelbeschwerden, Risse im After 31,38 


21.1 Vakuum lila 2. Teil in der Rheuma-Therapie, Entlastung der Wirbelsäule/Gelenke, 


Kieferarthrose, Parondontose 


21.2 Neon FL blau Weichteil-Rheumatismus, Zahnschmerzen, Entzündungen, Kieferarthrose, 57,59 
Parodontose 


Neon FL gelb Lymphdrainage 57,59 
Neon FL rot Degenerative Gelenkserkrankungen 57,59 


22 _|Ohrenelektrode I | EUR] 
22.2 Neon FL blau Entzündungen, Tinnitus, Gehörsturz, Schwerhörigkeit 57,59 
22.3 Neon FL gelb Morbus meni£ere, Iymph. Störungen im Innenohr 57,59 


23 |Ohreneektroemitbnehmbarer Kappe | EUR 


Neon FL blau Ohrenerkrankungen, Pilze, Bio-Energetik 
Um Informationen über die Ohr-Meridiane zu senden (Ampullen, Bachblüten, etc) 


«; m 124 __|Scheidenelektrode (nu ür Ärzte) | EUR] 
24.2 Neon FL blau Menstruationsbeschwerden, Eierstockentzündung, 78,45 


Eiterfluß, Ekzeme, Myom(a), Pilz, Wechseljahrbeschwerden 


Neon, FL weiß beeinflusst das Immunsystem 78,45 


|29a_ _|Handgriff/Auflader 


I | EUR 
29a.2 |Neon FL blau Neurodermitis, rheum. Erkrankungen, je Hand 10 Min. 
Schlaflosigkeit, entzündliche Leiden, Fiebersenkung, je Hand 5 Min 
Sm | 31 | Wundbehandungsektr.2|7TTTTTTTTIII | EUR] 
|] Vakuum lila offene Wunden, Ulcus Cruris 60,26 


N #) 


Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich 16 % gesetzlicher Mehrwertsteuer! Preise gültig bis 31.12.2020 
Tefra HF-Apparate - activ Care GmbH - Zur Lärche 53 - D-41334 Nettetal 
Tel.: 02157 - 813 932 - Fax: 0321 - 2123 6673 - eMail: tefra@activ-care.de - https: //tefra-hf.de 
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ELEKTRODEN - ÜBERSICHT STAND: 10/2020 D Seite 4 
\ 132 ___|Herzelektrode | EUR] 
SM Vakuum lila bei Neurosen, Stechen, Herzkranzgefäßverengung, Verkalkung, 50,00 
fi _ 
K _— Rhytmusstörungen, Blutdrucksenkung 
4 
133 ___|Peniselektrode | EUR] 
Be = I ]Neon FLrot Potenzstörungen, aktivierend 62,93 


- a |34  |Aku-Purkt-Msssage- Elek... | EUR 
Vakuum, lila bei Rachenerkrankung, Insektenstichen 47,16 


a 

37.1 Neon, flacher Kopf, FL rot für die Somatotopietherapie (um die Wirbelsäule schmerzfrei 
zu bekommen, zwischen 15 Sek. bis 2 Min.), zur Zahnfleischbehandlung, 
Parodontose 


Neon, flacher Kopf, blau | 222 | 73,28 
= % _ [Kette eek | 


\ mit Offnung für getränkte Einsatz in der Edelsteintherapie, bei Exzemen im Zahnfleischbereich 40,00 
Watte, Vakuum lila 

| 393 (Rflezornernlektrd | | EUR 

| [Vakuum lila Fuß-Reflexzonen-Therapie (über dünnen Stoff behandeln) 47,16 


Akupunkturelektrode ee | EUR 
spitze Form, Vakuum lila geistige Farbe, Orgon-Akupunktur 30,00 
|__57,59| 


Neon FL blau 57,59 


Neon FL gelb für die Lymphe 57,59 
Neon FL grün beeinflußt Haut, Allergien und Rheuma 57,59 
Neon FL rot 57,59 


Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich 16 % gesetzlicher Mehrwertsteuer! Preise gültig bis 31.12.2020 
Tefra HF-Apparate - activ Care GmbH - Zur Lärche 53 - D-41334 Nettetal 
Tel.: 02157 - 813 932 - Fax: 0321 - 2123 6673 - eMail: tefra@activ-care.de - https://tefra-hf.de 
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ELEKTRODEN - ÜBERSICHT STAND: 10/2020 D Seite 5 


151 ___[lontophoreserolle 1 EUR] 
| | 


EEE EEE FERRRESSER| 


154 [Große Saugmassageelektrode mit Gummigebläse (für lektroschröpfen) ln EUR] 


54.2 Vakuum lila © 65 mm Cellulitis, bei gestauten Organen, Entlastung 
bei Rheuma und Wirbelsäulen-Leiden, f. große Flächen (Rücken) 


Vakuum lila © 35 mm zum Schröpfen, f. Arme u. Nacken 78,45 
Vakuum lila & 25 mm Hodenziehen und Öffnung von Komedonen, f. Knöchel 78,45 


Vierfachpinsel 


|__EUR| 
zum Ableiten bei allen Leiden (vom Störfeld in 103,23 
Richtung Nieren über dünnen Stoff streichen. Vorletztes 


Teil in der Rheumatherapie und bei allen anderen Leiden 


Multiple Sklerose, Wirbelsäulenschmerzen u. Akupressur 
und für die Fußreflexzonen-Therapie über dünnen Stoff 


59 _ [PSpezaleektrode | | EUR 


| EUR 
BE Vakuum lila gegen Augendruck, bei Netzhautablösung, Zungenakupunktur bei Erkältung 57,59 


Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich 16 % gesetzlicher Mehrwertsteuer! Preise gültig bis 31.12.2020 
Tefra HF-Apparate - activ Care GmbH - Zur Lärche 53 - D-41334 Nettetal 
Tel.: 02157 - 813 932 - Fax: 0321 -2123 6673 - eMail: tefra@activ-care.de - https://tefra-hf.de 


oc . 
Doc. 
E88 
oe > 
302 
oO 
053% 
on EZ © 
os 
EBe 
a3 
225 
= 
oou 
eo 
ee & 
%.% 
je) 

Sor 
Re e 
a5 
So. 
oo» 
eo 
eo 
e 
zZ 59 
ue8 
x o< 
9.4 
eem 
onXxXx<c 
e&e8 
zu® 
sso 2 
° © 
< © 
sen 
25 
v8 
NG 
oSNce 
ceeEe5 
ce 
de 
® ® 
=“ 
5.2 
® — 
oo. ® 
ae ES 
zo 
en. 
® © 
u. 
308 
ne 
sus 
535 
- 
eo < 
2o® 
233 
- . 
Le5 
a 

or 
oo 0 © 
oo IS 
So] [o)] 
e a) 
eo < 
mie 
200 
BES 


ELEKTRODEN - ÜBERSICHT STAND: 10/2020 D Seite 6 


Zi m 161 [Fulgurat-Spezialelektrode 
I 61.1 Vakuum lila Gewebezerstörung, bei geringer Stromstärke Einsatz auf Augenlid, Nasenflügeln, 
Lippen 


B '} 162 |Wasser-Elektrode 


Vakuum lila kurmäßiges Trinken bei Gallen-, Blasen-, Nierensteinen, Magen- und 
Darmträgkeit und inneren Infekten 


Ständerbrücke 


Generator STIVel | EUR] 
Neueste Generation des TEFRA-Hochfrequenzapparates, elektronische Ausführung, Intensitätsanzeige über Leuchtbandanzeige, Vorwahl der 1.485,34 
Behandlungsstärke, modernes Gehäusedesign (CE-Zeichen, erfüllt die EMV-Schutzanforderungen nach EG-Richtlinien), ohne Etui und ohne 

Elektroden 


Ständer für 9 Elektroden 88,45 
Fußkontaktplatte 131,03 


Bezug für Fußkontaktplatte 
Naturfaser, waschbar 1 Stück 17,16 
5 Stück 79,31 
10 Stück 137,58 
Literatur (erschienen im Eigenverlag) 


Marschke/Ullrich: “Die Hochfrequenz-Ozon-Therapie“ Wegweiser zur HF-Therapie, Beschreibung und Anwendungshinweise aller Elektroden 
HP Günther Heepen: "Hochfrequenztherapie in der Praxis" oder "Hochfrequenztherapie in Dermatologie und Kosmetik" jeweils 


Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich 16 % gesetzlicher Mehrwertsteuer! Preise gültig bis 31.12.2020 
Tefra HF-Apparate - activ Care GmbH - Zur Lärche 53 - D-41334 Nettetal 
Tel.: 02157 - 813 932 - Fax: 0321 - 2123 6673 - eMail: tefra@activ-care.de - https://tefra-hf.de 
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